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HORÁRIO CAPELA DO ALTO 

DIA 

ENTRADA 

1TLN 

3TAN 

2TIN 

SAÍDA 

2- 

19H00 

GP-Solange 

GFE- Marli 

PCI -??? 

20H50 

21H05 

ECO-Marli 

GP III- Solange 

PCI -??? 

22H50 

3 9 

19H00 

PEE-??? 

DTCC - Marli 

GSO 2 -Tom 

20H50 

21H05 

PEE-??? 

GFE - Marli 

El - Tom 

22H50 

4" 

19H00 

IL- ??? 

GPM - Marli 

DSI-Edilson 

20H50 

21H05 

AIL-Tom 

GPM - Marli 

DSI-Edilson 

22H50 







5 5 

19H00 

CFE-Felipe 

LENI - Solange 

TOO - Tharissa 

20H50 

21H05 

CFE-Felipe 

LENI - Solange 

TPI 2 - Tharissa 

22H50 

6 9 

19H00 

II - Camila 

II - ??? 

PTCC - Edilson 

20H50 

21H05 

LTT- Camila 

Ml-??? 

TLBD2 -Edilson 

22H50 
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